1778772  ED  000552  00023689-00001 


nit  IT21  S cl  IH  jl  1 ^ J § 


MEW  SUE  NEW  SITE  DES1G  AGENCY  PH 
Date 

field  Cond,  HARD_MG  CD. 
as  CaC03= 

DiS  CU, 

_DIS  F 

EJTOT  FE_E 

MS  MN_DiS 

PB_DIS  Z 

N_DIS 

Arastra  @c  A58 

8/10/2009  CDPHE 

7,97 

224.1 

96 

1 <5 

37  <10 

3 

2 

160 

Arastra  #<  AS8 

10/26/2009  CDPHE 

7.  S8 

261.5 

120 

1.3  <5 

< 

10  <10 

<2 

2.8 

200 

Arastra  @c  A58 

4/13/2010  CDPHE 

10.23 

227 

lio 

0.77  <5 

28 

17  3 

<1 

Arastra  :@t  ASS 

7/7/2010  CDPHE 

7.73 

152.8 

56 

1 

8 <10  <10 

<2 

1.8 

140 

96 

1 

2.5 

: :/2  ; 

v V&O' 

120 

1.3 

2.5 

2.8 

2i30 

110 

0.77 

2.5 

0.5 

56 

56 

1 

8 

1.8 

140 

Ave.  85th  percentiles 


previous  temporary  modifications,  expired  2006 
Cu  = 9.1  ug/l 
Zn  = 189 


1778772  ED  000552  00023689-00002 


Dissolved  line  at  A68  Yearly 


Jan. 

Peb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Ave. 

Ave,  dZn  2007-2011 

643 

687' 

799 

962 

975 

270 

256 

269 

355 

389 

485 

487 

506 

85tti  Sin  2007-201 1 

725 

698 

912 

1144 

582 

290 

272 

307 

407 

407 

560 

668 

574 

Ave.  Hardness  2007-2011 

164 

189 

192 

159 

97 

57 

80 

106 

142 

148 

166 

191 

141 

Table  Value  Std  2007-2011 

190 

216 

219 

185 

118 

73 

99 

128 

167 

174 

192 

218 

165 

Actual  Std 

720 

780 

1060 

1200 

760 

410 

280 

340 

380 

440 

510 

77590 

623 

Ave.  monthly  flows 

28 

25 

36 

83 

356 

565 

230 

94 

59 

51 

32 

27 

132 

2007-261  liefs)' 

dZn  Load  2007-2011 

98 

93 

156 

430 

912 

821 

318 

136 

113 

107 

83 

70 

278 

Ibs/day 


